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Vaststelling welstandsrichtlijnen Harmonieplein Leeuwarden 


Op 12 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden de welstandsrichtlijnen voor de bouw 
van een bioscoop op het Harmonieplein in Leeuwarden vastgesteld. Van donderdag 26 november 
2015 tot en met woensdag 6 januari 2016 liggen de betreffende stukken ter inzage. 

Welstandsrichtlijnen 

De bioscoop is gedacht op het Harmonieplein in Leeuwarden. Hier bevindt zich een parkeerterrein en 
een kantoorgebouw. Het kantoorgebouw zal worden gesloopt. De specifieke historische kenmerken 
van de openbare ruimte en de ruimtelijke structuur van de binnenstad vormen de uitgangspunten voor 
de nieuwbouw. Contrastrijke en eigentijdse toevoegingen zijn mogelijk. 

De welstandsrichtlijnen hebben betrekking op het uiterlijk van de gebouwen, zoals het materiaalgebruik 
en kleurstelling. De nieuwbouw zal moeten voldoen aan deze richtlijnen. 


Inzage 

De stukken kunt u inzien: 

• in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure. 

• via de website: 

• www.leeuwarden.nl/inzage 


Geen reactie mogelijk 

Op grond van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld en kan er dus 
ook geen bezwaar worden ingediend tegen het vaststellingsbesluit. 


Inwerkingtreding 

De welstandsrichtlijnen treden één dag na deze bekendmaking in werking. 
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